LIMCO スプ リン グ キ ャ スタ ー セ ッ ト 取付 説明 書 


この た び は 本 製品 を 、 お 買い 上 げ い た だ きま し て 症 T の )> 

あり が と う ご ざ いま す 。 @ 組 立 前 の 準備 

この 取付 説明 書 は 、 本 製品 の 取付 け か た と 使用 上 の 準備 する 道具 ・・・ ス パナ (呼び 10)x 2 本 

注意 事項 に つい て 記載 し て いま す 。 

取付 作業 の 前 に は 必ず 、 こ の 取付 説明 書 を 本 $ 応 導 人 注意 人 警告 

いた だ き 、 事故 が 起こ ら な いよ う 、 内 容 に し た が っ て 正 @ ス プリ ング キャ スタ ー を 取付 ける と 作業 台 の 安定 が @ ス プリ ング キャ スタ ー は 対応 機種 以外 に 取付 け を 
悪く な り ます 。 天 場 上 で の 作業 に は 、 十分 に 注意 し 行わ な いで くだ さい 。 

また 、 お 読み に な っ た 後 も 、 こ の 取付 説明 書 を すぐ に て くだ さい 。 @ 対 応 機 種 以 外 の も の に 取付 ける と 転倒 や 転落 に 
取り 出せ る 所 へ 大 切 に 保存 し て くだ さい 。 すべて の ボル ト ・ 緩 み 止 め ナ ッ ト が 確実 に 締まっ て よる 重大 な 事故 の 恐れ が あり ます 。 

本 製品 は 、CSBC-256S 型 ・266S 型 ・276S 型 に いる こと を 確認 し て くだ さい 。 

取付 け で きま す 。 @ ボ ルト を 締め すぎ る と 、 支柱 が 変形 する 恐れ が あり 


ます の で 、 締め 過ぎ に は 十分 に 注意 し て くだ さい 。 


品 に e 
夫 部 HH 表 組立 前 に 必ず 部 品 の 数 量 を 確か め て くだ さい 。 


@ キ ャ スタ ー の 取付 け 方 法 
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作業 台 
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キャ スタ ー は 、 作業 台 図 の 位置 に キャ スタ ー 
の 外側 に 出る よう に 取 だ SE 
付け て くだ さい 。 


二 FN 也 貞 イ つ コ 株式 会 社 
〒569 一 8510 大 阪 府 高槻 市 三島 江 1 一 1 一 1 
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10:00 て 16:00 た だ し 12:00>13:00 及 び 土 ・ 日 ・ 祝 を 除く 
※ 本 書 の 無断 転載 を 禁じ ます 。 
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